Ludwik Reichenberg 


Inspektor görniezy hrabstwa Tenczynskiego, 


urodzony w r. 1815, po krótkich cierpieniach, rozstał sie z tym światem 
w dniu 5 Października 1882 roku w Krakowie. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


w Kościele parafialnym w Tenczynku odprawi się w Sobotę d. 7 b, m. o godz. 11 rano, po którem 
zwłoki zmarłego na Cmentarzu miejscowym złożone zostaną, 


na któryto obrzęd nieutulona w ciężkim żalu wdowa i rodzina zmarłego, zapraszają Krewnych, Przyjaciół i pobożną 
Publiczność. 


Przedsiębiorstwo pogrzebowe „CONCORDIA“ J. K. Pękalski. W drukarni „CZASU“ w Krakowie. 


